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UP-DATE Tape Deck Section 2 



STUDER A827 MCH 





C 1 59.25.6101 100 uF -20% 

C 2 59.26.2100 10 uF 20% 

C 3 59.06.0104 100 nF 10% 

C 4 59.06.0104 100 nF 10% 

C 5 59.06.0104 100 nF 10% 

C 6 59.06.0104 100 nF 10% 

C 7 59.06.0104 100 nF 10% 

C 8 59.06.0104 100 nF 10% 

C 9 59.06.0104 100 nF 10% 

C....10 59.06.0104 100 nF 10% 

C....11 59.06.0104 100 nF 10% 

0 1 50.04.0122 IN 4001 

D 2 50.04.0122 IN 4001 

D 3 50.04.0122 IN 4001 

0 4 50.04.0125 IN 4448 

D 5 50.04.0125 IN 4448 



63 V, EL 

16 V, Sal Ph 

PETP 
PETP 
PETP 
PETP 
PETP 
PETP 
PETP 
PETP 
PETP 

IN 4004 GI.Hot 

IN 4004 GI.Hot 

IN 4004 GI.Hot 

Fc.ITT.Ph.Tf 
Fc.ITT.Ph.Tf 



DL....1 50.04.2113 MV 5453 CM 4-384 B, HLMP-3507 GI.HP 
DL....2 50.04.2113 MV 5453 CH 4-384 B. HLMP-3507 GI.HP 
DL....3 50.04.2113 MV 5453 CM 4-384 B. HLMP-3507 GI.HP 
DL....4 50.04.2113 MV 5453 CM 4-384 B. HLMP-3507 GI.HP 
DL....5 50.04.2113 MV 5453 CM 4-384 B. HLMP-3507 GI.HP 
DL....6 50.04.2113 MV 5453 CM 4-384 B, HLMP-3507 GI.HP 
DL....7 50.04.2113 MV 5453 CM 4-384 B. HLMP-3507 GI.HP 
DL....8 50.04.2113 MV 5453 CM 4-384 B. HLMP-3507 GI.HP 
DL....9 50.04.2113 MV 5453 CM 4-384 B. HLMP-3507 GI.HP 



DV....1 50.04.1121 24V. 5%. .40W. Z. 

DV....2 50.04.1156 27V, 5% .40W, Z, 



R....44 57.11.3104 
R....45 57.11.3104 
R....46 57.11.3273 
R....47 57.11.3562 
R....48 57.11.3163 
R....49 57.11.3432 
R....50 57.11.3392 
R....51 57.11.5225 
R....52 57.11.3104 
R....53 57.11.3433 
R....54 57.11.3682 
R....55 57.11.5225 
R....56 57.11.3104 
R....57 57.11.3102 
R....58 . . 0 
R....59 . . 0 

TP....1 54.02.0320 
TP.... 2 54.02.0320 
TP.... 3 54.02.0320 
TP.... 4 54.02.0320 
TP.... 5 54.02.0320 
TP.... 6 54.02.0320 
TP.... 7 54.02.0320 
TP.... 8 54.02.0320 
TP.... 9 54.02.0320 
TP... 10 54.02.0320 
TP. ..11 54.02.0320 
TP... 12 54.02.0320 
TP... 13 54.02.0320 



100 kOhni 5% 

100 kOhm 5% 

27 kOhm 1% 

5.6 kOhm 1% 

16 kOhm 1% 

4.3 kOhm 1% 

3.9 kOhw 1% 

2.2 MOhm 5% 

100 kOhiii 1% 

43 kOhin 1% 

6.8 kOhin 1% 

2.2 MOhin 5% 

100 kOhin 5% 

1 kOhin 1% 




Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoint 
Testpoi nt 




IC....1 50.10.0106 TL431CLP Mot.TI 14.08.91 (01) Correction of tolerance. 

IC....2 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS 

IC....3 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS 

IC....4 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS EL=E1ectro1ytic, PETP=Polyesterfilm, Sal=Solid aluniniuin. 

IC....5 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS 

IC....6 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS 

IC....7 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS MANRFACTURER: CH=Chicago Miniatur. Fc=Fairchild, Fe=Ferranti , 

IC....8 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS GI=General Instruments, HP=Hewlett Packard, 

IC....9 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS ITT=Intermetal 1 , Hot=Hotorola, NS=National Serai cond. 

IC...10 50.05.0283 LM 393 N LM 393 P TI.NS Ph=Philips. SGS=STM SGS/Thomson, Sie=Siemens, 

Six=Siliconix, TF=Three-Five, Tho=STM SGS, /Thomson, 

P 1 54.14.2112 Winkelstecker 16P TI=Texas Instruments, To=Toshiba 



Q 1 50.03.0452 

Q 2 50.03.0451 

Q 3 50.03.0516 

Q 4 50.03.1505 

Q 5 50.03.1505 

Q 6 50.03.1505 

Q 7 50.03.1505 

Q 8 50.03.1505 

Q 9 50.03.1505 

Q....10 50.03.1505 

Q....11 50.03.1505 

Q....12 50.03.1505 



BD 140 
BD 139 
BC 337 E 

VN 0808M ZVN0108 

VN 0808M ZVN0108 

VN 0808M ZVN0108 

VN 0808H ZVN0108 

VN 0808H ZVN0108 

VN 0808M ZVN0108 

VN 0808M ZVN0108 

VN 0808M ZVN0108 

VN 0808M ZVN0108 



Mot.Ph.SGS.Tf.To 

Tho.Mot.Ph.SGS.Tf.To 

Sie 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 

Fe.Six 




R 1 57.11.3562 5.6 kOhm 5% 

R 2 57.11.3101 100 Ohm 5% 

R 3 57.11.3512 5.1 kOhra 5% 

R 4 57.11.3102 1 kOhm 5% 

R 5 57.11.3100 10 Ohm 5% 

R 6 57.11.3512 5.1 kOhm 5% 

01 R 6 57.11.3392 3.9 kOhm 5% 

R 7 57.11.3203 20 kOhm 5% 

R 8 57.11.3203 20 kOhm 5% 

R 9 57.11.3511 510 Ohm 1% 

R....10 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....11 57.11.3104 100 kOhm 5% 

01 R....11 57.11.3223 22 kOhm 5% 

R....12 57.11.3332 3.3 kOhm 5% 

R....13 57.11.3241 240 Ohm 1% 

R....14 57.11.3562 5.6 kOhm 1% 

R....15 57.11.3471 470 Ohm 1% 

R....16 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....17 57.11.3104 100 kOhm 5% 

01 R....17 57.11.3433 43 kOhm 5% 

R....18 57.11.3103 10 kOhm 1% 

R....19 57.11.3562 5.6 kOhm 1% 

R....20 57.11.3471 470 Ohm 1% 

R....21 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....22 57.11.3104 100 kOhm 5% 

01 R....22 57.11.3753 75 kOhm 5% 

R....23 57.11.3183 18 kOhm 1% 

R....24 57.11.3512 5,6 kOhm 1% 

R....25 57.11.3561 560 Ohm 1% 

R....26 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....27 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....28 57.11.3363 36 kOhm 1% 

R....29 57.11.3103 10 kOhm 1% 

R....30 57.11.3101 100 Ohm 5% 

R....31 57.11.3102 1 kOhm 1% 

R....32 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....33 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....34 57.11.3273 27 kOhm 1% 

R....35 57.11.3562 5.6 kOhm 1% 

R....36 57.11.3101 100 Ohm 5% 

R....37 57.11.3102 1 kOhm 1% 

R....38 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....39 57.11.3104 100 kOhm 5% 

R....40 57.11.3273 27 kOhm 1% 

R....41 57.11.3562 5.6 kOhm 1% 

R....42 57.11.3101 100 Ohm 5% 

R....43 57.11.3102 1 kOhm 1% 
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POWER SUPPLY 1.820.353.83 



PHILBERT CIRCUIT (GRP2 ) 
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MAINS SOFT START BOARD 1.820.830.84 



A 



LINEl-S O- 
(ELMl-3) 



LINE INPUT 



LINE2-S c 
(ELMl-1) 



LINEl-S 0 
(ELM2-3) 



LINE AUXILIARY 



LINE2-S < 
(ELM2-1) 



{D820MCH: AC8-R2) pg 

AC4-R2 O 

(ELM6-2) 



FROM MAINS TRANSFORMER 
SECONDARY 39V AC 



AC4-R1 
AC8-R1) ‘ 
(ELM6-1) 



A 



A70H 

A 



1UH/15A 



C5 

:470N 

A 



15E/7W 

R16 



15E/7W 

R17 



15E/7W 

R18 

15E/7W 



A 







“lOOU 




DLl 
HLMP1790 i* 



hR12 

U22K 






— 








LDV3 
3 12V 


1 



LINEl-S 

(ELM3-3) 



LINE OUTPUT 



TO MAINS TRANFORMER 
PRIMARY 



LINE2-S 

(ELM3-1) 



+STABIN1 
^ +STABIN1 



^ OSTABIN 



OSTABIN 

OSTABIN 



AC CONTROL 
CONNECTOR 



PANEL FAIL 
CONNNECTOR 
(ELM 4) 




(g)04.08.93 PG 


0 D 


0 


1 1 1 


A820 MCH. A827 MCH. D820 MCH. ASY7 GRP3 


PAGE 1 OF 1 


giryEiiia 
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Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION. 



MANUFACTURER 




C 1 59.06.5474 470n 5%, 50V, PETP 

C 2 59.06.5105 lu S %, 50V, PETP 

C 3 59.22.5101 lOOu -20 %, 25V, El 

C 4 59.14.3474 470n 20 %, 300VAC, X2, /!\ 

C 5 59.14.3474 470n 20 %, 300VAC, X2, /!\ 

D 1 70.01.0216 DF 02 H 0.8 A, 200V, BRIDGE RECTIFIER GI 

D 2 50.04.0125 1N4448 0.15A, 7SV, RECTIFIER ITT,NS,Ph,R-0,Tf 

D 3 50.04.0125 1N4448 0.15A, 75V, RECTIFIER ITT,NS,Ph,R-0,Tf 

D 4 50.04.0518 HR754 6 A, 400V, RECTIFIER Hot 

DL....1 50.04.2202 HLHP1790 GRN DIF, LED 3.18HIH HP,GI 

DV....1 50.04.1112 5.1V 5 %, 0.5 W, Z, ITT,Mot,Ph,Tf ,SGS/Tho 

DV....2 50.04.1112 5.1V 5 %, 0.5 W, Z, ITT,Mot,Ph,Tf ,SGS/Tho 

DV....3 50.04.1117 12V 5 %, 0.5 W, Z, ITT,Mot,Ph,Tf ,SGS/Tho 

IC....1 50.05.0283 LM393 DIP08, DUAL COMPARATOR NS,Ph,TI ,SGS/Tho 

IC....2 50.04.2148 CNY6S DIL04, OPTOCOUPLER Tf 

J 1 54.25.0008 8-P see note 1 

K 1 56.02.0201 SC842110 25 A, 250 V, Solid State Relay /!\ CEl.DUC 

L 1 62.03.0115 1 mH 15 A, COMMON MODE, /1\ Hartmann, Sie,Tokin 

HP....1 1.820..830.14 1 pee MAIN SOFT START PCB, /!\ St 

HP.... 2 1.820..830.93 1 pee LL MAIN SOFT START BOARD St 

HP.... 3 21.99.0117 2 pcs Z-Schr. NYLON, M3 * 6 

HP. ...4 43.01.0108 1 pee ESE-Warnschild 

MP....5 1.010..022.22 2 pcs Nietmutter, M3 * 25 St 

MP....6 1. 010.053. 22 4 pcs Nietmutter, M3 * 24 St 

MP....7 1.820, .830. 01 1 pee Nr.-Eti kette, 5 * 20 

MP....8 1. 820.830. 04 1 pee Isolation, MAIN SOFT START BOARD St 

HP 9 1. 820.830. 05 1 pee Bezei chnunngsschi 1 d, Anschluesse St 

P 1 54.02.0335 

P 2 54.02.0335 

P 3 54.02.0335 

P 4 54.02.0335 

P 5 54.02.0335 

P 6 54.02.0335 

P 7 54.02.0335 

P 8 54.02.0335 

P 9 54.14.2101 

Q 1 50.03.0452 

Q 2 50.03.0491 

Q 3 50.03.0329 

R 1 57.11.3821 

R 2 57.11.3821 

R 3 57.11.3474 

R 4 57.11.3822 

R 5 57.11.3103 

R 6 57.11.3103 

R 7 57.11.3103 

R 8 57.11.3105 

R 9 57.11.3105 

R....10 57.11.3182 

R....11 57.11.3153 15 kOhm 1 %, 0.4W, HF 

R....12 57.11.3223 22 kOhra 1 %, 0.4W, MF 

R....13 57.19.0102 1 kOhm 5%. 0.3W, Fusible Resistor, /!\ 

R....14 57.11.3153 15 kOhm 1 %, 0.4W, MF 

R....15 57.59.6150 15 Ohm 10%, 7 W, Wirewound Resistor with Fuse 

R....16 57.59.6150 15 Ohm 10 %, 7 W, Wirewound Resistor with Fuse 

R....17 57.59.6150 15 Ohm 10 %, 7 W, Wirewound Resistor with Fuse 

R....18 57.59.6150 15 Ohm 10 %, 7 W, Wirewound Resistor with Fuse 

R....19 57.11.3154 150 kOhm 1 %, 0.4W, MF 

R....20 57.11.3154 150 kOhm 1 %, 0.4W, MF 

Note 1 - Connector,, 8 contacts: 

case: AMP Nr. 826 851-3 

Note 2 - Connector, 10 contacts: 

case: Siemens Nr. V 23535 - A 2700 - A 102 

Thomas + Betts Nr. 501 - 1027 ES 

HF = Metal Film, PETP = Polyesterfilra, El - Electrolytic, 

MANUFACTURER: GI=General Instruments, HP=Hewlett Packard, St=Studer, 

IR=International Rectifier, ITT“Intermetall , IMot=Motorola, 

NS=National Semiconductors, Ph=Philips, R-0=R-0hm, 

SGS=SGS/Ates, Sie=Siemens., Six=Siliconix, Tf=Telefunken, 

Tho=Thomson, TI=Texas Instruments, To=Toshiba. 

1.820,830.84 MAIN SOFT START BOARD /!\ GP 93/08/0400 
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c . 


...1 


59.06.0104 


100 nF 


10% 50V PETP 


Note 7 - Connector, 10 contacts: 


c . 


...2 


59.22.3221 


220 uF 


-20% lOV EL 


case: Studer nr. 54.25.0310 












AMP nr. 926302-3 


DL 


...5 


50.04.2129 


LS3160 


LED red d*3 mm 


6 pins: Studer nr. 54.25.0402 


DL 


...6 


50.04.2129 


LS3160 


LED red d=3 mm 


AMP nr. 928899-1 


DL 


...7 


50.04.2129 


LS3160 


LED red d=3 mm 


1 pin : Studer nr. 54.25.0401 


DL 


...8 


50.04.2129 


LS3160 


LED red d=3 mm 


AMP nr. 926887-1 


F. 


...5 


51.01.0121 


T2.5 A 


L250V Fuse 5*20 /!\ 


1.827.865.81 DISTRIBUTION BOARD TD MCH /!\ GP 94/31/1000 


F. 


...6 


51.01.0121 


T2.5 A 


L250V Fuse 5*20 /!\ 




F. 


...7 


51.01.0118 


T1.25A 


L250V Fuse 5*20 /!\ 


END 


F. 


...8 


51.01.0118 


T1.25A 


L250V Fuse 5*20 /!\ 


4 


J. 


...1 


54.25.0010 




AMP nr. 826852-3 




J. 


...2 


54.25.0010 




AMP nr. 826852-3 




J. 


...3 


54.25.0010 




AMP nr. 826852-3 




J. 


...4 


54.25.0010 




AMP nr. 826852-3 




MP 


...1 


1.827.865.12 


1 pee 


Distribution PCB /l\ 




MP 


...2 


1.827.865.10 


1 pee 


Nr. Label 




MP 


...3 


1.827.865.93 


1 pee 


Wiring List /!\ 




MP 


...4 


1.010.119.51 


2 pcs 


Fuse Label 5*20 (T2.50A) 




MP 


...5 


1.010.116.51 


2 pcs 


Fuse Label 5*20 (T1.25A) 




P. 


...1 


54.14.2001 


10 Pole 


see note 1 




P. 


...2 


54.14.2001 


10 Pole 


see note 1 




P. 


...3 


00.00.0000 


4 Pole 


see note 3 




P. 


...4 


00.00.0000 


8 Pole 


see note 4 




P. 


...5 


00.00.0000 


4 Pole 


see note 3 




P. 


...6 


00.00.0000 


10 Pole 


see note 5 




P. 


...7 


00.00.0000 


2 Pole 


see note 2 




P. 


...8 


00.00.0000 


4 Pole 


see note 3 




P. 


...9 


00.00.0000 


10 Pole 


see note 6 




P. 


..10 


54.02.0416 


24 Pole 


Molex nr. 03-06-1241 




P. 


..11 


54.01.0260 


3 Pole 


AMP nr. 163.690-1 




P. 


..12 


00.00.0000 


10 Pole 


see note 7 




P. 


..13 


00.00.0000 


4 Pole 


see note 3 




R. 


...1 


57.92.7014 


650 mA 


60V, PTC 




R.. 


...2 


57.92.7014 


650 mA 


60V, PTC 




R.. 


...3 


57.92.7012 


300 mA 


60V, PTC 




R.. 


...4 


57.92.7012 


300 mA 


60V, PTC 




R.. 


...5 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


...6 


57.11.3152 


1.5 kOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


...7 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


...8 


57.11.3103 


10 kOhffl 


1%, 0.25W, MF 




R., 


...9 


57.11.3103 


10 kOhm 


1%, 0.25W, MF 




R.. 


..10 


57.92.7014 


650 mA 


60V, PTC 




R.. 


..11 


57.92.7014 


650 mA 


60V, PTC 




R.. 


..12 


57.19.0109 


1 Ohm 


5%, 0.33W /!\ fusible resistor 




R.. 


..13 


57.19.0109 


1 Ohm 


5%, 0.33W /!\ fusible resistor 




XF. 


...5 


53.03.0148 


5 * 20 


Fuse Holder /!\ 




XF. 


...6 


53.03.0148 


5 20 


Fuse Holder /!\ 




XF. 


...7 


53.03.0148 


5 20 


Fuse Holder /!\ 




XF. 


...8 


53.03.0148 


5 * 20 


Fuse Holder /!\ 




PETP = 


Polye! 


iterfilm, El = 


Electrolyti c 






Note 1 


- Connector, 10 contacts: 










case: 


Studer nr. 


54.14.2001 










Yamaichi nr. 


FAP-10-08-40SS 










Burndy nr. 


BPH 9 BIO BOO 6S 










3M nr. 


7610-6002 VZ 




Note 2 


- Connector, 2 Contacts: 










case: 


Studer nr. 


54.25.0302 










AMP nr. 


350777-1 








pin: 


Studer nr. 


54.25.0402 










AMP nr. 


926899-1 




Note 3 


- Connector, 4 Contacts: 










case: 


Studer nr. 


54.25.0304 










AMP nr. 


926298-3, 926298-1 








pin: 


Studer nr. 


54.25.0402 










AMP nr. 


926899-1 





Note 4 - Connector, 8 contacts: 

case: Studer nr. 54.25.0308 
AMP nr. 926301-3 

pin: Studer nr. 54.25.0402 
AMP nr. 926899-1 



Note 5 - Connector, 10 contacts: 

case: Studer nr. 54.25.0310 
AMP nr. 926302-3 

pin: Studer nr. 54.25.0402 
AMP nr. 926899-1 



Note 6 - Connector, 10 contacts: 

case: Studer nr. 54.25.0310 
AMP nr. 926302-3 

8 pins: Studer nr. 54.25.0402 
AMP nr. 926899-1 

1 pin : Studer nr. 54.25.0401 
AMP nr. 926887-1 
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MP UNIT TAPE DECK CONTROL MCH 1.820.781.31 



f: 








dD 



[~c^ rTF~| 




<.820.78<-0^ 
f 010. 096-49 



Bestuckt 

JS8.W,16,17J8 



53.03 0166 1 53.03.0172 \ 89.01. 1499 



Schilder 43 01.0108 
und 1.101 .001. XX 
oufgeklebt noch 



C17 n 

1.010.108- 64 ; 

1.010. 109- 64 J 



3.12.92 

28.2.92 m 

8.10.91 ■IW 

3.4.91 iM 9i> -M. @ 

8.1.91 Sd M @ 
6.IZ89 

18.9.89 

^ ‘>S.3.89 Kr -- / . ^ ^ 
? 3 78.88 

I >3.6.88 ^ ' A-i @ 

"" ro.6. 88 ^ ^ @ 

' I'J.nM \!h;~T^K% 



IMP-UNIT TD CONTROL 
“MCH 



,.l 59.26.0470 47 uF 

,.2 59.06.0683 68 nF 

,.3 59.06.0683 68 nF 

..4 59.06.0683 68 nF 

,.5 59.34.7151 150 pF 

,.6 59.34.7151 150 pF 

..7 59.06.0683 68 nF 

..8 59.06.0683 68 nF 

..9 59.26.2100 10 uF 

.10 59.06.0683 68 nF 

.11 00.00.0000 not used 

.12 59.06.0683 68 nF 

.13 59.34.2330 33 pF 

.14 59.34.2330 33 pF 

.15 59.06.0683 68 nF 

.16 59.06.0104 100 nF 

.17 59.06.0222 2.2 nF 

..1 50.04.0125 IN 4448 

..2 50.04.0512 IN 5818 

..3 50.04.0125 IN 4448 



.11 50.17.1139 
.12 50.15.0105 
.13 50.17.1573 
.14 50.11.0122 
.14 50.11.0157 
.15 00.00.0000 
.16 50.14.0125 
.16 1.820.985.20 
.16 1.820.985.21 
.16 1.820.985.22 
.16 1.820.985.23 
.16 1.820.985.24 
.16 1.820.985.25 
.16 1.820.985.26 
.16 1.820.985.27 
.16 1.820.985.28 
.16 1.820.985.29 
.16 1.820.985.30 
.17 50.16.0107 
.18 50.14.0125 
.18 1.820.985.20 
.18 1.820.985.21 
.18 1.820.985.22 
.18 1.820.985.23 
.18 1.820.985.24 
.18 1.820.985.25 
.18 1.820.985.26 
.18 1.820.985.27 
.18 1.820.985.28 
.18 1.820.985.29 
.18 1.820.985.30 



Mot,NS,Ph,RCA,SGS,TI,To 

Mot.NS.PH.RCA.SGS.TI.To 

Mot.NS.Ph.RCA.SGSJI.To 

Mot.NS.PH.RCA.SGS.TI.To 

Mot.NS.PH.RCA.SGS.TI.To 

Mot.NS.PH.RCA.SGS.TI.To 

Mot.NS.PH.RCA.SGS.TI.To 

Mot.NS.PH.RCA.SGS.TI.To 



Mot.NS.PH.RCA.SGS.TI.To 
Mot. NS 

Mot.NS.PH.RCA.SGS.TI.To 



HN 4827128G-30 
Software 06/88 
Software 22/88 
Software 35/88 
Software 20/89 
Software 37/89 
Software 48/89 
Software 02/91 
Software 16/91 
Software 10/92 
Software 50/92 
Software 15/95 
6803 P-L 

HN 4827128G-30 
Software 06/88 
Software 22/88 
Software 35/88 
Software 20/89 
Software 37/89 
Software 48/89 
Software 02/91 
Software 16/91 
Software 10/92 
Software 50/92 
Software 15/95 



,0000 not used 
,3472 4.7 kOHm 
,3472 4.7 kOHm 



(20) 88/02/12 Software 06/88 

(21) 88/06/10 Software 22/88 

(22) 88/08/31 Software 35/88 

(23) 89/03/15 Software 20/89 

(24) 89/09/18 Software 37/89 

(25) 89/12/06 Software 48/89 

(26) 91/01/08 Software 02/91 

(27) 91/04/03 Software 16/91 

(28) 91/10/08 Same software as 16/91 suffix (27). improved r 

(29) 92/02/28 Software 10/92 

(30) 92/12/03 Software 50/92 

(31) 95/04/12 Software 15/95; Inproved error handling. 



Studer Nr. 54.01.0020 

Berg Nr. 75 160-102-36 

Philips Nr. 2422 025 89303 

Studer Nr. 54.01.0021 

Berg Nr. 65 474-001 

Philips Nr. 2422 024 88003 

8 * 3.3 kOI™. 5% 

Si covend Nr. C09 x 3.3 k J 
Ineltro Nr. R88 3.3 k 5% 



1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 



1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 
1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 



1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 
1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 



1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 
1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 



1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 
1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 



1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 
1.820.781.00 MP-UNIT TD CONTROL MCH 



1.820.781.31 MP-UNIT TO CONTROL MCH 



Chicago Switch 34-550-001 



EDITION: JUN11995 





UP-DATE Tape Deck Section 2 



STUDER A827 MCH 




Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER 



C 1 59.26.2100 10 uF 20%, 16V, Sal 

C 2 59.06.0683 68 nF 10%, 63V, PETP 

C 3 00.00.0000 not used 

C 4 00.00.0000 not used 

D 1 50.04.0512 IN 5818 IN 5918 Hot 

D 2 50.04.0127 BAT 42 BAT 85, BAS 40-02, Ph,Sie,Tho 

D 3 50.04.0127 BAT 42 BAT 85, BAS 40-02, Ph,Sie,Tho 

D 4 50.04.1107 3,3V Z BZX 55-C3V3 ITT,Mot,Ph,Tf ,Tho 

DLQ...1 50.99.0166 OPB 826 Op 



DLQ4 soft aufllegend 
Quf Lotseite montiert. 

Nach der Montage, beschichtet 
mil Epoxid - Lack nach BV682. 
Hierbei 4 Bohrungen p 3,5 abgedeckt 
mil Klebbond (mussen frei bleiben 
von Lack), 





50.15.0114 

50.05.0286 

50.09.0122 

54.14.2001 

50.03.0351 

50.03.0351 

57.11.3181 

00.00.0000 

57.11.3181 

00.00.0000 

00.00.0000 

57.11.3102 

57.11.3224 

00.00.0000 

57.11.3271 

00.00.0000 

57.11.3224 

57.11.3102 

00.00.0000 

58.05.0202 

58.05.0202 



UA9637ACP 
LM 358 N 
TLC 272 C 

10 cent. 

BC 327-25 
BC 327-25 

180 Ohm 
180*°0hffl 

"°1 koL 

220 kOhm 

270 Ohm 
not used 

220 kOhm 

1 kOhm 

2 kOhm 
2 kOhm 



9637 ATC 
LH 358 P 
TS 272 CN 



1 % 

adjusted 

1 % 

adjusted 

1 % 

1 % 

1 % 

1% 



1 % 

1% 



10%, multi 
10%, multi 



Fc,TI 

NS,Hot,SGS,Ti 

SGS,Ti 



ITT,Ph,Sie 

ITT,Ph,Sie 



(01) 11.01.90 Printout error 

Note 1 - Connector 10 contacts: 

Yamaichi nr. FAP-10-08-40SS 
Burndy nr. BPH 9 BIO BOO GS 

3M nr. 7610-6002 VZ 



El=Electrolytic, Sal=Solid aluminium 



HANUFACTURER: Fc*Fairchild, ITT=Intermetall , Hot=Hotorola, NS=National 
Semiconductor, 0p=0ptron, Ph=Philips, SGS=SGS/Ates, 
Sie=Sieraens, Tf=Telefunken, Tho=Thomson, TI=Texas Instrument. 

1.820.771.83 MOTOR TACHO PZ 89/11/1500 

1.820.771.83 MOTOR TACHO PZ 90/01/1101 




EDITION: JUN1 1995 







UP-DATE Tape Deck Section 2 



STUDER A827 MCH 




EDITION: JUNM 995 






UP-DATE Tape Deck Section 2 



STUDER A827 MCH 




Part No. Qty. Type/Val. 



Description 



Pos. 



Qty. TypeA/al. 



Descriptk 



59.34.4101 100p CER 63V, 5%. N750 

59.34.5561 560p CER 63V, 5%, N1 500 

59.34,4151 150p CER 63V, 5%, N750 

59.06.0102 InO PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06 0223 22n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0473 47n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0105 1u0 PETP, 50V, 10%, RMS 

59.26.9109 1u SAL, 20%. 40V 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0102 loO PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0223 22n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06,0223 22n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0473 47n PETP, 63V, 10%. RMS 

59.06.0105 luO PETP, 50V, 10%. RMS 

59.26.9109 1u SAL, 20%, 40V 

59.26.2100 lOu SAL, 20%, 16V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0222 2rv2 PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0222 2n2 PETP, 63V, 10%, RMS 

59.06.0222 2n2 PETP, 63V, 10%, RMS 

59,26.1220 22u SAL, 20%, 10V 

59,26.1220 22u SAL. 20%, 10V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.2100 lOu SAL, 20%. 16V 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RMS 

59.26.1479 4u7 SAL, 20%, 10V 

59.06.0104 lOOn PETP. 63V, 10%, RMS 

59.06.0683 68n PETP, 63V, 10%, RM5 

50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

50.04.0125 1N4448 75V, 150mA, 4ns, DO-35 

50,04.0122 1N4001 1A, D0 41 

50.15.0114 9637 Dual diff Line Receiver 

50.09.0101 TL072 1C TL072CN ,A 

50.05.0283 LM393 Dual Comparator 

50.05.0283 LM393 Dual Comparator 

50.09.0101 TL072 1C TL 072 CN ,A 

50.11.0151 TBA120U 1C TBA 120 UA/5 

50.11.0151 TBA120U 1C TBA 120 UA/5 

1.022,222.00 L16mH HF-DROSSEL 16 MH 

54.01.0288 5-P J LEISTE 5 POL CIS AUFST, 

54.01.0217 9-P J LEISTE 9 POL CIS AUFST 

54.01.0241 4-P J LEISTE 4 POL CIS AUFST 

50.03,0514 BF366 BF 366 NPN 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3102 IkO MF, 1%, 0207 

57.11.3121 120R MF, 1%, 0207 

57.11.3121 120R MF, 1%, 0207 

not used not used not used 

57.11.3223 22k MF, 1%, 0207 

57.11.3183 18k MF, 1%, 0207 

57.11.3152 1k5 MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%. 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%,0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3105 1M0 MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57,11.3562 5k6 MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3121 120R MF, 1%, 0207 

not used not used not used 

57.11.3223 22k MF, 1%, 0207 

57.11.3183 18k MF, 1%, 0207 

57.11.3152 1k5 MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 

57.11.3103 10k MF, 1%, 0207 



0 R 31 57,11.3103 10k MIF, 1%, 0207 

0 R32 57.11.3472 4k7 MIF, 1%, 0207 

0 R33 57,11.3472 4k7 MIF. 1%, 0207 

0 R 34 57.11,3472 4k7 MIF, 1%, 0207 

0 R 35 57,11.3101 100R MIF, 1%, 0207 

0 R 36 57,11.3105 1M0 MIF, 1%, 0207 

0 R 37 57,11.3681 680R MIF, 1%, 0207 

0 R38 57,11.3681 680R MIF, 1%, 0207 

0 R 39 57.11.3822 8k2 MIF, 1%, 0207 

0 R40 57.11.3822 8k2 MIF, 1%, 0207 

0 R41 58.05.0501 500R 10%, 0,.5Vtt, Cermet 

1 T 1 1,022.230.82 Trafo DISKRIMINATORTRAFO 

1 T2 1.022.230.82 Trafo DISKRIMINATORTRAFO 

0 TP 1 29.21.6002 1-P LOETOESE 

0 TP 2 29.21.6002 1-P LOETOESE 

0 TP 3 29.21.6002 1-P LOETOESE 

0 TP 4 29.21.6002 1-P LOETOESE 

End of List 

Comments: 

* Note 1: Pot; Bourns, Nr,: 3296 Z-1-501 

* Spectrol, Nr,: 64 Z 501 TOGO 

* Murata, Nr.; Pot 3105 Z-1-501 

‘ Note 2: Plug: 5-Pin AMP, NR.: -163.680-3 

* Note 3: Plug: 9-Pin AMP, Nr,: -163.680-7 

* Note 4: Plug; 3-Pin AMP, Nr.; -163.680-1 

* CE=Ceramic, EL=Electrolytic, PETP=Polyester Film 

* MANUFACTURER: Fc=Fairchild, GI=Gemeral Instruments, ITT=lntermetall, 

* Mot=Motorola, NS=National Seimiconductors, Ph=Philips, 

* Sie=Siemens, St=Studer, TI=Teixas Instruments 

(o1) T1+T2 -81 changaed to -82 



57.11.3103 

57.11.3103 

57.11.3103 
57.11.3562 

57.11.3103 



10k 

10k 




MF, 1%, 0207 
MF, 1%, 0207 
MF, 1%,^0207 
MF, 1%','’0207 
MF, 1%, 0207 





5k6 

10k 





MP-UNIT MASTER MCH 1.827.784.26 



UP-DATE Master Section 3 



STUDER A827 MCH 




EDITION: JUN1 1995 



.010 096-49 








UP-DATE Master Section 3 



STUDER A827 MCH 








\ 21. 53.0354 
24.16. 1030 





1 4.1. 90 W 4 . ; 




- 


< Datum Gez Gepr Gea 


— 


stlioeh f tape deck 




TomcT' 1 DISPLAY DRIVER ESE 


j 1 . 827 . 768.82 



EDITION: JUN1 1995 




59.06.0683 68 nF 
59.06.0683 68 nF 
59.06.0683 68 nF 
59.22.3221 220 uF 
59.06.0683 68 nF 



59.06.0683 68 nF 
59.06.0683 68 nF 
59.06.0683 68 nF 
59.06.0683 68 nF 
59.06.0683 68 nF 
59.22.2222 2200 uF 
59.06.0474 470 nF 
59.22.6470 47 uF 



50.05.0227 SN 75462 P 
50.05.0227 SN 75462 P 
50.05.0227 SN 75462 P 
50.17.1174 74 HC 174 



50.16.0111 IP 8279-5 
50.17.1259 74 HC 259 
50.17.1014 74 HC 14 
50.17.1000 74 HC 00 
50.17.1010 74 HC 10 
50.17.1138 74 HC 138 
50.06.0156 74 LS 156 
50.06.0156 74 LS 156 

50.15.0104 MC 3486 P 

50.15.0104 MC 3486 P 

50.10.0104 LM 317 T 
50.17.7245 74ACT 245 



SN 75462 OG, SN 75472 P TI 

SN 75462 JG, SN 75472 P Tl 

SN 75462 JG, SN 75472 P TI 

Mot.NS.Ph.RCA.SGS.TI.To 

not used 
not used 

not used 
not used 

H 5 L 8279 P-5 It, Mi 

Mot,NS,Ph,RCA,SGS,TI,To 
Mot,NS,Ph,RCA,TI,To 
Hot,NS,Ph,RCA,SGS,TI,To 
Mot,NS,Ph,RCA,TI,To 
Mot,NS,Ph,RCA,SGS,TI,To 



Mot, NS 
Mot, NS 
Mot,NS,SGS,Tho,TI 
RCA, FA 



.1 54.14.2004 

.2 54.14.2003 



1.827.768.82 TAPE DECK; DISPLAY DRIVER 



Wth90/06/2000 





STUDER A827MCH 



UP-DATE Audio Section 4 



MP UNIT AUDIO CONTROL 1.827.782.26 







A 



s41 / 


s4 2 


3 


sA L 


sA 5 


A 6 


s4 7 


s4 5 


n4 9 


^AlO 


^All 


sA12 


\AI3 



V 

A 







28 


to 




11 


9 


§ 


12 


8 


<N 


13 


7 




15 


6 


5 


16 


5 




17 


4 


Ui 


18 


3 


<o 


19 


25 






24 




20 




Q3 


22 


23 






2 




27 


26 








U 





D 1 , 




D 2 , 




D 3 / 




04 , 




D5 , 




D6 . 




D 7 J 








, OE 


WE 1 



s4 1 


2 


^4 3 


^4 4 


v4 5 


s4 6 


^4 7 


v4 8 


A 9 


.AID 


S.A11 


-.A12 


l4/2 



i.u V 

A 



8 a, 

7 ^ ;5 

6 ;e 

5 17 

4 18 

3 19 



DO . 
D 1 . 
D2 . 
D3 . 
D4 ■ 
D5 , 



20 c 
22 c 



OE 







MP-UNIT AUDIO CONTR. MCH 1.827.782.26 



UP-DATE Audio Section 4 



STUDER A827 MCH 




EDITION: JUN1 1995 







MP-UNIT AUDIO CTR. MCH 1.827.788.24 



UP-DATE Audio Section 4 



STUDER A827 MCH 




Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER 



(21) 91/02/01 Software 05/91 

(22) 91/10/08 Same software as 05/91 suffix (21), iraprov<5d reset performance. 

(23) 92/02/28 Software 10/92 

(24) 92/12/03 Software 50/92 

Note 1 - IC15/16/18 : Softwar 

Note 2 - Contact pin: Studer 

Berg 
Philips 

Bridge: Studer 

Berg 
Philips 

Note 3 - Network: 8 * 3.3 

Ineltro 

Ce=Ceramic, Sal“Solid Aluminium, 

MANUFACTURER: Fc=Fairchild, Hi=H 
NS=National Semico 
Ses°Sescosem, Tf=T 

1.827.788.00 HP-UNIT AUDIO CONTROL MCH Wth89/12/2000 

1.827.788.00 MP-UNIT AUDIO CONTROL MCH Wth90/04/1720 

1.827.788.00 MP-UNIT AUDIO CONTROL MCH Wth91/02/0121 

1.827.788.00 MP-UNIT AUDIO CONTROL MCH BBT91/10/0822 

1.827.788.00 HP-UNIT AUDIO CONTROL MCH Wth92/02/2823 

1.827.788.00 MP-UNIT AUDIO CONTROL MCH GP 92/12/0324 

END 



in set aval table only. 

Nr. 54.01.0020 
Nr. 75 160-102-36 
Nr. 2422 025 89303 
Nr. 54.01.0021 
Nr. 65 474-001 
Nr. 2422 024 88003 

kOhm, 5% 

id Nr. C09 X 3.3 k J 
I Nr. R88 3.3 k 5% 

PETP=Polyesterfilm. 

litachi, ITT-Intermetall, Hot=Hotorola, 
inductors, 0K=0KI, Ph=Philips, 

■ ’ ' nken.TI-Texas Instruments. 



EDITION: JUN1 1995 





STUDER A827 MCH 



UP-DATE Audio Section 4 



AUDIO BASIS BOARD MCH 1.827.700.83 



A 



EL02 




RZ03 is IkOhm for 1.827.700.00 



® i4. 05. 1991 SP 


0 

0 

0 


o 


1 1 1 


A 827 ASY 3/4/5 GRP 5 i 
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AUDIO BASIS BOARD MCH 


SCH 


1 . 827.700-83 



EDITION: JUN1 1995 





UP-DATE Audio Section 4 



STUDER A827 MCH 



AUDIO BASIS BOARD MCH 1.827.700.83 






I CHANNEL 1 k^A-VUMTRl 



LINE OUTPUT 



^ A-SYNC-1 
. A-SYNC-S 
. A-TONGEN 






ICHANNEL 2 k A-VUMTR2 



EL23M^^23L17 



CHANNEL 3 kA-VUMTR3_., 



EL33 M^Pg3^ 

V A-SYNC-3 

A-SYNC-4 

A-TONGEN 



I CHANNEL 4 VA- yUM I.R4_ 



E4 Jii- 04A EL 1 1 

, M Ull- 05A 



JC40 — 
~T220p LOUFA- 
_[C41 

~ T220p LOUFB- 



_1C49 “ 

1220P LOUFA- 

JC47 

l220p LOUFB- 



Jll- 06B 
Jll- 27B 
Ull- lOB 
Jll - 22B 



f-<3 Jll- c 
cl 1 1 — c 



\-^ J12-04A EL12 
J12- 05A 



JC33 “ 
~T220p LOUFA- 
J[C34 

~l220p LOUFB- 



_]C42 — 

iBBOp LOUFA- 
JC45 

l220p LOUFB- 



J12- OBB 
J12- 27B 
J12- lOB 
J12- 22B 



i-j-C’ J12- 32B 
M J12- 2BB 
J12- 29B 



EL25M^^25L13 



. A-SYNC-5 
. A-SYNC-6 
^ A-TONGEN 



EL26N^^26^ 



EL27\Lpj27^ 



. A-SYNC-7 
. A-SYNC-a 
. A-TONBEN 
. A-TONDAT 



EL28M^^2BL03 



_]C14 “ 

S »20p LOUFA- 
_ 5 

iBBOp LOUFB- 



JC23 — 

S »20p LOUFA- 
_ 1 

l220p LOUFB- 



JC07 — 
ISSOp LOUFA- 

_[coa 

Taaop LOUFB- 



JC16 — 
^20p LOUFA- 
JC19 

T 22 OP LOUFB- 



3-04A EL 13 



4-04A EL 14 



^ A-VUMTRl 
. A-VUMTR2 
^ A-VUMTR3 
^ A-VUMTR4 
. A-VUMTR5 
. A-VUMTR6 
. A-VUMTR7 
. A-VUMTRB 



^ A-SYNC-1 
^ A-SYNC-2 
^ A-SYNC-3 
^ A-SYNC-4 
^ 0-SYNC- 1 

^ O-SYNC-2*^' 
^ O-SYNC-3 
O-SYNC-4 



^ A-SYNC-5 
^A-SYNC-6 
. A-SYNC-7 
^ A-SYNC-8 
. O-SY'NC-5 
. O-SYNC-6 



^ O-SY’NC-7 
^ O-SYNC-8 



_y<EY i— <! J04-07 



|(0) 14.05. 1991 GP IQ 



DlF[Li][I)[E[R] AUDIO BASIS BOARD MCH 




SCH 1 .827 .700-83 



f^DITION: JUNI1995 





STUDER A827 MCH 



UP-DATE Audio Section 4 



AUDIO BASIS BOARD MCH 1.827.700.83 




I BASIS BOARD 
IAUDI0 8-CH ESE 













© 


1 











@ 




1.4.93 




Jt 


f(/P 


(i) 




3,6,91 


jS 






\o) 




D,.um 


Q.,, 




G.. 


index 




1 1.827.700 


-83 



j 21 -jzal 
P21- pzaj 



Micht bistiickt 



C 1 59.22.6470 

C 3 59.22.6470 

C 5 59.22.6470 

C 6 59.22.5101 

C 7 59.05.1221 

C 8 59.05.1221 

C 9 59.05.1221 

C....10 59.05.1221 



C....11 



C 20 

C 21 

C 22 

C....23 

C 24 

C 25 

C....26 

C 27 

C 28 

C 29 

C 30 



C. ...46 
C....47 
C....48 



D ....11 
D....12 
D. ...13 

Dl 1 

•01 2 

Dl 3 



IC....8 

IC....9 

IC...10 



J....11 

J....12 

J....13 

J....14 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



47 uF 
47 uF 
47 uF 
100 uF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 



59.05.1221 

59.05.1221 

59.06.0683 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 
59.06.0683 
59.06.0683 
59.06.0683 
59.06.0683 

59.05.1222 
59.05.1102 

59.05.1102 

69.05.1222 

69.05.1102 
59.05.1221 
59.05.1221 
59.05.1221 
59.05.1221 
59.05.1221 
59.05.1221 
59.06.0683 
59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.05.1221 

59.06.0104 

59.06.0104 

59.22.5101 

59.06.0104 



D 1 50.04.0512 

D 2 50.04.0127 

D 3 50.04.0127 

0 4 50.04.0127 

D 5 50.04.0127 

D 6 50.04.0127 

D 7 50.04.0127 

D 8 50.04.0127 

D 9 50.04.0127 

D....10 50.04.0127 



50.04.0125 

50.04.0512 

50.04.0512 

50.04.2129 

50.04.2129 

50.04.2129 

50.04.2129 



51.01.0122 

51.01.0122 

51.01.0111 

51.01.0117 



50.17.1541 

50.17.1574 

50.17.1574 

50.15.0104 
50.17.1138 
50.07.0015 
50.17.1574 
50.17.1074 

50.09.0105 
50.11.0122 



54.01.0291 

54.25.0006 

54.01.0219 

54.01.0235 

54.01.0235 



54.11.2005 

54.11.2005 

54.11.2005 

54.11.2005 



220 pF 
220 pF 
68 nF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 

220 pF 
220 pF 
220 pF 
68 nF 
68 nF 
68 nF 
68 nF 
2.2 nF 
1 nF 
1 nF 

2.2 nF 
1 nF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
68 nF 
220 pF 

220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
220 pF 
100 nF 

100 nF 
100 uF 
100 nF 

1N5818 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 86 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 
BAT 85 

1N4448 

1N5818 

1N5818 

LS3160 

LS3160 

LS3160 

LS3160 

3.15 A 
3.15 A 
250 mA 
1.0 A 

74HC541 
74HC574 
74HC574 
HC3486P 
74HC138 
MC14053 
74HC574 
74HC74 
NE 5532 
TL 7705 

11-pole 

6-pole 

15-pole 

9-pole 

9-pole 

2*32-pole 

2*32-pole 

2*32-pole 

2*32-pole 



(630V PP 
(630V PP 
(630V PP 
(630V PP 

(630V PP 
(630V PP 
50V PETP 



(630V 

(630V 

(630V 

(630V 

(630V 



1% 160V 
1% 160V 
1% 160V 

1% 160V 
1% 160V 
1% (530V 



(630V 

(630V 

(630V 



PETP 

PETP 

PETP 

PETP 



1% (630V PP 

1% (630V PP 

1% (630V PP 

1% (630V PP 

1% (630V PP 

10% 50V PETP 

10% 50V PETP 

-20% 25V Alu 

10% 50V PETP 

30 V Schottky 
BAT 42, BAS 4002 
BAT 42, BAS 4002 
BAT 42, BAS 4002 
BAT 42, BAS 4002 
BAT 42, BAS 4002 
BAT 42, BAS 4002 
BAT 42, BAS 4002 
BAT 42, BAS 4002 
BAT 42, BAS 4002 

50 V, 0.15 A 
30 V Schottky 

30 V Schottky 

LED red d=3 mm 
LED red d=3 mm 
LED red d=3 mm 
LED red d»3 mm 

Fuse 5 ' 



20 



Mot 

Ph,Sie,Tho 

Ph,Sie,Tho 

Ph,Sie,Tho 

Ph,Sie,Tho 

Ph,Sie,Tho 

Ph,Sie,Tho 

Ph,Sie,Tho 

Ph,Sie,Tho 

Ph,Sie,Tho 



Octal Bus Driver tri 

Octal ID- FI ip- FI op tri 

Octal ID- FI ip- FI op tri 

Quad Line Receiver tri 

3-to-8-Line Decoder 
Triple 2-Channel Analog Switch 
Octal ID- FI ip- FI op tri 

Dual D-Flip-Flop 
Dual OpAmp 
Reset- Generator 

CIS Socket Strip 
Power Connector 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 
CIS Socket Strip 

Eurocaird-Connector Print 
Eurocard-Connector Print 
Eurocaird-Connector Print 
Eurocard-Connector Print 



EDITION: JUN1 1995 





UP-DATE Audio Section 4 



EDITION: JUN1 1995 



STUDER A827 MCH 






TAPE DECK REMOTE CONTROL CABINET (PARALLEL) 1.328.250.81 

- Tape Deck Remote Control PCB 1 .328.251 .81 




EDITION: JUN1 1995 







UP-DATE Accessories Section 5 



STUDER A827 MCH 



TAPE DECK REMOTE CONTROL CABINET (PARALLEL) 1.328.250.81 

- Tape Deck Remote Control PCB 1.328.251.81 



A 





DESCRIPTION MANUFACTURER 



Ansicht A + B 



A nur 2 DL und 2Draht- 
brijcKen bestuckt 



59.26.2100 

59.06.5102 

59.05.1103 

59.06.0223 

59.26.0680 

59.06.0683 

59.22.6100 

59.03.2104 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 





i 






























fu 


1 


£6.1.94 


M. 






lOJ 


1 


Datum 












REQEH#PORf 


|TAPE DECK REMOTE 
CONTROL BOARD ^ 3 ^ 


j i, 328. 251-81 



...11 



50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.1118 

50.04.0512 



10 uF 
1 nF 
10 nF 
22 nF 
68 uF 
68 nF 
10 uF 
100 nF 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 

1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
6.2 V Z 
1N5818 



1%. Pp 

10%. PETP 

20%. 6.3V. Sal Ph 

20%. PETP 

-10%. 40V. El 
35V/US 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 
BZX83C 6.2. BZX55C 6.2. ZPID 6.2 ITT.Ses 
1N5819 Mot 



DL..100 50.04.2112 MW5353 CM4-584B. HLHP-3401 



DL..101 

DL..102 

DL..103 

DL..104 



50.04.2112 

50.04.2112 

50.04.2112 

50.04.2111 



MW5353 

HW5353 

HW5353 

HW5753 



CH4-584B. HLHP-3401 
CM4-584B. HLHP-3401 
CM4-584B. HLHP-3401 
CH4-284B. HLHP-3301 



DESCRIPTION HANLIFACTURER 



CH.GI.HP 

CH.GI.HP 

CH.GI.HP 

CH.GI.HP 

CH.GI.HP 



DL..201 

DL..202 

DL..203 

DL..204 



50.04.2112 

5o!o4!2112 



L 1 1.022.197.00 

P 1 54.14.2003 

P...100 54.01.0269 

P...101 54.01.0227 

P...200 54.01.0269 

P...201 54.01.0227 

Q 1 50.03.0351 

R 1 57.11.3331 

R 2 57.11.3331 

R 3 57.11.3331 

R 4 57.11.3331 

R 5 57.11.3331 

R 6 57.11.3331 

R 7 57.11.3331 

R 8 57.11.3331 

R 9 57.11.3331 

R....10 57.11.3331 



...11 



....21 



57.11.3223 

57.11.3222 

57.11.3122 

57.11.3473 

57.11.3105 

57.11.3103 

57.11.3392 

57.11.3222 

57.11.3101 

57.11.3109 

57.11.3122 

57.11.3101 
57.11.3472 
57.11.3472 
57.11.3472 

57.11.3102 
57.11.3101 
57.11.3472 
57.11.3105 



"mW5353*^ 
not used 
MW5353 



26 cont. 
5 cont. 
3 Cont. 
5 cont. 

BC327-25 

330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 
330 Ohm 

22 kOhm 

2.2 kOhm 

1.2 kOhm 
47 kOhm 

1 MOhm 
10 kOhm 
3.9 kOhm 

2.2 kOhm 
100 Ohm 

1.2 kOhm 
100 Ohm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 

1 kOhm 
100 Ohm 
4.7 kOhm 
1 MOhm 



CM4-584B, HLHP-3401 
CM4-584B, HLHP-3401 



See note 2 
AMP Nr. 163.740-3 
AMP Nr. 163.740-1 
AMP Nr. 163.740-3 
AMP Nr. 163.740-1 



CH.GI.HP 

CH.GI.HP 

NS.Tho.TI 



R...100 57.11.3151 150 Ohm 



57.11.3151 

57.11.3151 

57.11.3151 

57.11.3151 



150 Ohm 
150 Ohm 
150 Ohm 
150 Ohm 



57.11.3151 150 Ohm 



57.11.3151 

57.11.3151 

57.11.3151 

57.11.3151 



150 Ohm 
150 Ohm 
150 Ohm 
150 Ohm 



See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 
See note 3 



Note 2 - Connector: Yamaichi FAP-26-08//4. Burndy BPH 9 B 26 BOO GS 



MANUFACTURER: CM=Chicago Miniatur. Fc=Fairchild. 

G:i=General Instruments.. HP=Hewlett Packard. 
nrT=Intermetal1 . Mot=Motorola. 

NS*National Semiconductors. Ph=Philips. Ses=Sescosem. 
SG=Silicon General. Sie=Siemens. St=Studer. Tho=Thomson, 
T;[=Texas Instruments. Tf=Telefunken. 

1.328.251.81 TAPE DECK: REMOTE CONTROL ML 94/01/2600 



EDITION: JUN1 1995 





STUDER A827 MCH 



UP-DATE Accessories Section 5 






UP-DATE Accessories Section 5 



STUDER A827 MCH 




TAPE DECK REMOTE CONTROL MODULE (PARALLEL) 1.328.255.81 

- Connector Board 1 .328.257.81 





Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER 



c... 


..1 


69.26.0680 


68 


u 


20%, 


6.3V 


, SAL 




c... 


..2 


59.06.0683 


0.068 


u 


10%, 


63V 


, PETP 




c... 


..3 


59.06.0104 


0.1 


u 


10%, 


63V 


, PETP 




c... 


..4 


59.22.6220 


22 


u 


-20%, 


35V 


, EL 




c... 


..5 


59.06.0223 


0.022 


u 


10%, 


63V 


. PETP 




c... 


..6 


59.06.0472 


4700 


P 


10%, 


63V 


, PETP 




c... 


..7 


59.06.0102 


1000 


p 


10%, 


63V 


, PETP 




c... 


..8 


59.26.2100 


10 




20%, 


16V 


, SAL 




c... 


..9 


59.06.0683 


0.068 


u 


10%, 


63V 


, PETP 




c... 


.10 


59.03.2104 


0.1 


u 


10%, 


160 V 


, PETP 




D... 


..1 


50.04.1118 


BZX 6V2 


5%, 


6.2 


V, 0.40 W, Z, 




D... 


..2 


50.04.0512 


1 N 5818 


Schottky 




Mot. 


D... 


..3 


50.04.0125 


1 N 4448 


75 V; 


100 mA; Si. 




IC.. 


..1 


50.06.0279 


IP 3524 B 


Regulati ng 


pulse width modulator 


IPS. 


IC.. 


..2 


50.05.0283 


LM 393 N 


Dual 


low power comparator 


TI. 


J... 


..1 


53.03.0218 


2 * 12 Pin 


Socket terminal strip 




0... 


..2 


54.13.0023 






D-type, 25 


pin print female connector 




JS.. 


..1 


54.01.0021 


2*0. 


63 


Jumpe 


r ( See Note 1 ) 




L... 


..1 


1.022.197.00 


1,5 mH 


Choke 






St. 


P... 


..1 


54.02.0320 


2.8 * 


0.8 


Soldering pin 




P... 


..2 


54.02.0320 


2.8 * 


0.8 


Soldering pin 




P... 


..3 


54.02.0320 


2.8 * 


0.8 


Soldering pin 




P... 


..4 


54.02.0320 


2.8 * 


0.8 


Soldering pin 




P... 


..5 


54.14.2003 






26 Pii 


n print male connector 




Q... 


..1 


50.03.0352 


ZTX 751 S 


60 V, 


2 A, 


PNP Si. 


Fe. 


R... 


..1 


57.11.3222 


2.2 


k 


1%, 


0207 


, MF 




R... 


..2 


57.11.3101 


100 




1%. 


0207 


, MF 




R... 


..3 


57.11.3101 


100 




1%, 


0207 


, MF 




R... 


..4 


57.11.3399 


3.9 




1%» 


0207 


, MF 




R... 


..5 


57.11.3101 


100 




1%, 


0207 


, MF 




R... 


..6 


57.11.3102 


1.0 


k 


1%, 


0207 


, MF 




R... 


..7 


57.11.3472 


4.7 


k 


1%. 


0207 


, MF 




R... 


..8 


57.11.3472 


4.7 


k 


1%, 


0207 


, MF 





Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER 



R.. 


...9 


57. 


.11.3392 


3.9 


k 


1%. 


0207 


, MF 


R.. 


..10 


57. 


,11.3222 


2.2 


k 


1%, 


0207 


. MF 


R.. 


..11 


57. 


,11.3105 


1 


M 


1%. 


0207 


. MF 


R.. 


..12 


57. 


,11.3222 


2.2 


k 


1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..13 


57. 


,11.3223 


22 


k 


1%, 


0207 


. mf 


R.. 


..14 


57. 


,11.3103 


10 


k 


1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..15 


57. 


,11.3473 


47 


k 


1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..16 


57. 


,11.3122 


1.2 


k 


1%, 


0207 


, MF 


R.. 


..17 


57. 


,11.3105 


1 


M 


1%, 


0207 


, MF 


TP. 


...1 


54. 


,02.0320 2 


.8 * 


0.8 


Soldering | 


pin 


TP. 


...2 


54. 


,02.0320 2 


.8 * 


0.8 


Soldering | 


pin 


W.. 


...1 1 


.010.324.64 4 


.3 * 


10.2 


Bridge ( not inserted ] 


j 1: 


Jumper 


















Contact Pi 


n: Studer 


Nr. 


54.01.0020 












Berg 


Nr. 


77 311-102- 


•36 










Philips 


Nr. 


2422 


062 43241 










Fawag 


Nr. 


AS 1 


-034/058-36 ( 


3-0. 75u Au 




Bridge 




Studer 


Nr. 


54.01.0021 










Berg 


Nr. 


65 474-001 












Philips 


Nr. 


2422 


024 88003 










AMP 


Nr. 


141 


767-1 







CER=Cerami c , EL=Electrolytic, MP=Meta11ized Paper, MPC=Metall ized Poly- 
carbonate, MPETP=Meta11ized Polyester, PC=Polycarbonate, PETP=Polyester 
PP=Po1y propylene, PS=Polystyro1 , SAL=So1id Aluminium, TA=Tantal 
Cermet-Cerami c Metal , MF*Metal h'lm. 

MANUFACTURERS : 

Fe = Ferranti 

IPS » Integrated Power Semiconductors Limited 
Mot * Motorola 
St = Studer 

TI * Texas Instruments 

1.328.257.81 CONNECTORS BOARD 6P 93/08/0200 



EDITION: JUN1 1995 





STUDER A827 MCH 



UP-DATE Accessories Section 5 



PARALLEL REMOTE CHANNEL CONTROL INTERFACE 1.328.540.00 

-Basis Board VU Panel 1 .820.705.00 



A 




DL, 



10 

11 59.06.0683 68 nF 

12 59.06.0683 68 nF 

13 59.26.1330 33 uF 

14 59.06.0683 68 nF 

15 59.22.2221 220 uF 

16 59.22.3101 100 uF 

17 59.06.0103 10 nF 

18 59.34.4101 100 pF 

.1 50.04.0512 IN 5818 

.2 50.04.0512 IN 5818 

.3 50.04.0127 BAT 42 

.4 50.04.0127 BAT 42 

.5 50.04.0125 IN 4448 

.6 50.04.0125 IN 4448 

.7 50.04.0125 IN 4448 

.1 50.04.2129 LS 3160-HL 



IN 5819 
IN 5819 

BAT 85, BAS 40-02 
BAT 85. BAS 40-02 



Q 62703 - Q 1304 



57.11.4103 

57.11.4103 

57.11.4104 
57.11.4104 
57.99.0209 
57.11.4270 
57.11.4102 
57.11.4102 
57.11.4331 
57.11.4331 



..11 



Note 2 - connector: 



Note 3 - connector: 



Note 4 - Mo1ex plug: 



DESCRIPTION MANUFACTURER 



50.17.1541 

50.17.1573 

50.17.1374 

50.17.1374 

50.17.1573 

50.17.1138 

50.17.1123 

50.17.1138 

50.17.1123 

50.17.1011 



J 2 00.00.0000 

P 1 54.01.0320 

P 2 54.02.0320 

P 3 54.14.2002 

P 4 54.14.2003 

P 5 54.14.2003 

P 6 54.14.2003 

P 7 00.00.0000 

P 8 54.02.0320 

P 9 54.02.0320 

Q' 1 50.03.0516 

Q 2 50.03.0516 



57.11.4332 

57.11.4332 

57.11.4330 

57.11.4330 

57.11.4102 

57.11.4102 

57.11.4102 

57.11.4103 
57.11.3201 



74 HC 641 
74 HC 573 
74 HC 374 
74 HC 374 
74 HC 573 
74 HC 138 
74 HC 123 
74 HC 138 
74 HC 123 
74 HC 11 



16 cent. 
26 cent. 
26 cont. 
26 cont. 



10 kOhm 
10 kOhm 
100 kOhm 
100 kOhm 
5.6 Ohm 
27 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
330 Ohm 
330 Ohm 

3.3 kOhm 
3.3 kOhm 
33 Ohm 
33 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
10 kOhm 
200 Ohm 



55.01.0168 

1.022.223.00 



Studer n 
Burndy n 
Studer n 
Burndy n 



Studer n 
Mol ex n r 
Studer ni 



Hot.NS.Ph, 

Hot.NS.Ph, 

Hot.NS.Ph. 

Hot.NS.Ph. 

Hot.NS.Ph. 

Hot.NS.Ph. 

Hot.NS.Ph. 

Hot.NS.Ph. 

Hot.NS.Ph. 

Hot.NS.Ph. 



,RCA,SGS,To,TI 
,RCA,SGS,To,TI 
RCA.SGS.To.TI 
RCA.SGS.To.TI 
RCA.SGS.To.TI 
, RCA.SGS.To.TI 
, RCA.SGS.To.TI 
, RCA.SGS.To.TI 
, RCA.SGS.To.TI 
.RCA.SGS.To.TI 



Hot.NS.Ph, RCA.SGS.To.TI 
Hot.NS.Ph. RCA.SGS.To.TI 
Hot. NS 
Fc.TI 



e note 3 
e note 3 
e note 4 



PTC Resistor. Philips nr. 2322 662 91005 



Switch array. AMP nr. 435 166-5 
Studio Bus transformer 



54.10.2015 

GCSB 18 SO 19 VI K9 

54.10.2026 

GCSB 20 SO VI K9 

IFAP-16-08-40SS 
BPH 9 B16 BOO GS 
7616-6002 VZ 

FAP-26-08-40SS 
BPH 9 B26 BOO GS 
7626-6002 VZ 

54.02.0418 

03-06-2061 

54.02.0406 

02-06-8103 



Note 5 - Network 8 



' 3.3 kOhm, 5%. single li 
Allen Bradley nr. 
Beckmann nr. 
Bourns nr. 

Dale nr. 

Sprague nr. 

Tama nr. 

Vitrom nr. 



909 A 332 

1. - 09 - 1 - R 3.3 k 
4609 H - 101 - 332 
CSC 09 A 01 - 332 G 
256 C J 332 X2 PD 
MRG C 09 X 3.3 kOhm G 
F9E 3.3 kOhm 2% 



Mot 

Mot 

Ph.Sie.Tho 

Ph.Sie.Tho 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Sie 



MANUFACTURER : Fc=Fairchi Id, ITT=Intermetan , Mot»Motorola. 

NS=National Semiconductors, Ph»Philips, 

RCA=RCA Corp. of America, Ses=Sescosem, SGS=SGS/Ates, 
Sie«Siemens, St«Studer, Tf=Telefunken, Tho=Thomsen CSF, 
TI'Texas Instruments, To=Toshiba. 



1.820.705.00 BASIS BOARD VU PANEL 



TO 86/09/1100 



EDITION: JUN1 1995 





UP-DATE Accessories Section 5 



STUDER A827 MCH 



PARALLEL REMOTE CHANNEL CONTROL INTERFACE 1 .328.540.00 

- DC Converter 5,6V 1.820.706.00 



Ad ..POS REF. No... DESCRIPTION MANUFACTURER 



( Schraube mit Lack (rot) 
gesichert 




D 1 

D 2 

D 3 

D 4 

D 5 

D 6 

02 D 6 

D 7 

D 8 



D....10 



90.04.1503 7.5V Z 

90.04.1102 6.8V Z 

90.04.0125 IN 4448 

90.04.0125 IN 4448 

90.04.0512 IN 5818 

90.04.0125 IN 4448 

90.04.1121 24 V Z 

90.04.0127 BAT 42 

90.04.0105 IN 4004 

90.04.1102 6.8V Z 

90.04.0517 BYV 32-200 



IN 5819 

BZX 55-C24 
BAT 85, BAS 40-02 
... 4007 
0.4 U 



Ses 

ITT.Ses 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

Mot 

Fc.ITT.Ph.Ses.Tf 

ITT,Hot,Ph,Tf,Tho 

Ph.Sie 

Mot 

ITT.Ses 

Ph 



IC.. 

IC.. 

IC.. 



'.Z 

..3 



90.05.0279 

90.05.0286 

90.10.0104 



S6 3524 BN 
LH 358 N 
LM 317 T 



LH 358 P 
LH 317 KC, 



LM 317 SP 



SG 

Mot.NS.TI 

Hot.NS.SGS.Tho.TI 



L 1 1.022.217.00 11.5 uH HF-Coil 

L 2 1.022.217.00 11.5 uH HF-Coil 

L 3 1.022.189.00 130 uH HF-Coil 



St 

St 

St 



P 1 54.02.0320 2. 8*0. 8 

P 1 54.02.0320 2. 8*0. 8 



Q 1 90.03.0523 ZTX 651 S 

Q 2 90.99.0106 BT 138-500 T 2800 D 

Q 3 90.03.0517 2 SC 3012 



R 1 57.11.4272 2.7 kOhra 

R 2 57.11.4472 4.7 kOhm 

R 3 57.11.4472 4.7 kOhra 

R 4 57.11.4390 39 Ohm 

R 5 5 7.11.4103 10 kOhra 

R 6 57.11.4222 2.2 kOhra 

R 7 57.11.4222 2.2 kOhra 

R 8 58.05.1501 500 Ohra 

R 9 57.11.4470 47 Ohm 

R....10 57.11.4680 68 Ohm 



5% 



R....11 57.11.4331 330 Ohm 

R....12 57.11.4132 1.3 kOhm 

01 R....12 57.11.3132 1.3 kOhm 

R....13 57.11.4183 18 kOhm 

R....14 57.11.4132 1.3 kOhm 

01 R....14 57.11.3132 1.3 kOhra 

R....15 57.11.3131 130 Ohra 

R....16 57.11.4222 2.2 kOhm 

R....17 57.11.4330 33 Ohm 

R....18 57.11.4183 18 kOhm 

R....19 57.11.3202 2 kOhm 

R....20 57.11.3202 2 kOhra 



5% 

2% 

1 % 

5% 

2 % 

1 % 

2 % 

5% 

5% 

5% 

2 % 

2 % 



R....21 57.11.4390 39 Ohm 
R....22 57.11.4182 1.8 kOhra 
R....23 57.56.5108 0.1 Ohra 
R....24 57.11.3202 2 kOhm 
R....25 57.11.4101 100 Ohra 
R....26 57.11.4102 1 kOhm 
R....27 57.11.4102 1 kOhm 
T 1 1.022.253.00 



POWER SUPPLY DRIVE TRANSFORMER 



St 



(01) 12.01.87 Correctui" of Print error. 

(02) 04.05.87 D6 replaced by Zener diode 24V 

(overvoltage protection of D7). 



NOTE 1 - 500 Ohm Potentiometer Tin., 10% 

Bourns Nr. 3296 Z -1 - 501 
Spectrol Nr. 64 Z 501 T 000 
Murata Nr. POT 3105 Z - 1 - 501 
Ce<eramic, E1=>E1ectrolytic, Sal=Solid Aluminium, 

MPC=Hetallized Polycarbonat. PETP=Po'lyesterfilm, PP=Polypropylene. 



MANUFACTURER : Fc=Fairchild, Fe=Ferranti , ITT=Intermetall , Mot=Hotorol a . 

NEC“Nippon Electric Corp., NS=National Semiconductors, 
Ph=Philips, RCA=RCA Corporation of America, Ses=Sescosem, 
SG“Silicon General, SOS=SGS/Ates, Sie=Siemens, St=Studer, 
Tf=Telefunken, Tho=Thomsen CSF, Tl=Texas Instruments. 



1.820.706.00 DC CONVERTER 5.6V 
1.820.706.00 DC CONVERTER 5.6V 
1.820.706.00 DC CONVERTER 5.6V 



HPH86/06/2000 
BD 87/01/1201 
BD 87/05/0402 



EDITION: JUN1 1995 





MP-UNIT AUDIO REMOTE IF 1.827.787.23 



UP-DATE Accessories Section 5 



STUDER A827 MCH 





EDITION: JUNI1 995 






UP-DATE Accessories Section 5 



STUDER A827 MCH 



PARALLEL REMOTE CHANNEL CONTROL INTERFACE 1.328.540.00 
- Audio Parallel Remote IF 1.328.506.00 





EDITION: JUN1 1995 






PARALLEL REMOTE CHANNEL CONTROL INTERFACE 1.328.540.00 

- Connector Pre-Wired 1 .328.507.00 



54.20.0011 (8x) 





* Schaltdraht 




>ELM 3 
\eLM 2 



EDITION: JUN1 1995 






STUDER A827 MCH 



UP-DATE Accessories Section 5 






UP-DATE Accessories Section 5 



STUDER A827 MCH 







